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USEFUL DATA FOR DYERS  AND TEXTILE CHEMISTS

TO CONVERT CUBIC CENTIMETERS OF TEST SOLUTIONS CONTAIN-
ING ONE GRAM OF DYESTUFF DISSOLVED IN ONE LITER INTO
CORRESPONDING PERCENTAGES FOR 10-GRAM TEST SKEINS AND
WEIGHTS OF DYESTUFF PER 100 POUNDS OF GOODS:

Cc.
 of Solution.
	Per Cent, on 10 -Grams.
	Weight per 100 Lbs.
			Cc. of olu-ion.
	Per
 Cent, on 10 ~ Grams.
	Weight per 100 Lbs.
			Cc.
 of Solution.
	Per Cent, on 10 3rams.
	Weight per 100 Lbs.
		
		Lbs.
	Ozs.
	Grs.
			Lbs.
	Ozs.
	Grs.
			Lbs.
	Ozs.
	Grs.

1
	0.01
	
	
	70
	42
	0.42
	
	6
	315
	83
	0.83
	
	13
	122

2
	0.02
	
	
	40
	43
	0.43
	
	6
	385
	84
	0.84
	
	13
	192

3
	0.03
	
	
	10
	44
	0.44
	
	7
	17
	85
	0.85
	
	13
	262

4
	0.04
	
	
	80
	45
	0.45
	
	7
	87
	86
	0.86
	
	13
	332

5
	0.05
	
	
	50
	46
	0.46
	
	7
	157
	87
	0.87
	
	13
	402

6
 7
	0.06 0.07
	
	1
	20 52
	47 48
	0.47 0.48
	i
	7 7
	227 297
	88 89
	0.88 0.89
	
	14 14
	35 105

8
	0.08
	
	1
	22
	49
	0.49
	
	7
	367
	90
	0.90
	
	14
	175

9
	0.09
	
	1
	92
	50
	0.50
	
	8
	0
	91
	0.91
	
	14
	245

10
	0.10
	
	1
	62
	51
	0.51
	
	8
	70
	92
	0.92
	
	14
	315

11
	0.11
	
	1
	32
	52
	0.52
	
	8
	140
	93
	0.93
	
	14
	385

12
	0.12
	
	1
	02
	53
	0.53
	
	8
	210
	94
	0.94
	
	15
	17

13
	0.13
	
	2
	35
	54
	0.54
	
	8
	280
	95
	0.95
	
	15
	87

14
	0.14
	
	2
	05
	55
	0.55
	
	8
	350
	96
	0.96
	
	15
	157

15
	0.15
	
	2
	75
	56
	0.56
	
	8
	420
	97
	0.97
	
	15
	227

16
	0.16
	
	2
	245
	57
	0.57
	
	9
	52
	98
	0.98
	
	15
	297

17
	0.17
	
	2
	315
	58
	0.58
	
	9
	122
	99
	0.99
	
	15
	367

18
	0.18
	
	2
	385
	59
	0.59
	
	9
	192
	100
	1.00
	1
	0
	0

19
	0.19
	
	3
	17
	60
	0.60
	
	9
	262
	101
	1.01
	1
	0
	70

20
	0.20
	
	3
	87
	61
	0.61
	
	9
	333
	102
	1.02
	1
	0
	140

21
	0.21'
	
	3
	157
	62
	0.62
	
	9
	402
	103
	1.03
	1
	0
	210

22
	0.22
	
	3
	227
	63
	0.63
	
	10
	35
	104
	1.04
	1
	0
	280

23
	0.23
	
	3
	297
	64
	0.64
	
	10
	105
	105
	1.05
	1
	0
	350

24
	0.24
	
	3
	367
	65
	0.65
	
	10
	175
	106
	1.06
	1
	0
	420

25
	0.25
	
	4
	0
	66
	0.66
	
	10
	245
	107
	1.07
	1
	1
	52

26
	0.26
	
	4
	70
	67
	0.67
	
	10
	315
	108
	1.08
	1
	1
	122

27
	0.27
	
	4
	140
	68
	0.68
	
	10
	385
	109
	1.09
	1
	1
	192

28
	0.28
	
	4
	210
	69
	0.69
	
	11
	17
	110
	1.10
	1
	1
	262

29
	0.29
	
	4
	280
	70
	0.70
	
	11
	87
	111
	1.11
	1
	1
	332

30
	0.30
	
	4
	350
	71
	0.71
	
	11
	157
	112
	1.12
	1
	1
	402

31
	0.31
	
	4
	420
	72
	0.72
	
	11
	227
	113
	1.13
	1
	2
	35

32
	0.32
	
	5
	52
	73
	0.73
	
	11
	297
	114
	1.14
	1
	2
	105

33
	0.33
	
	5
	122
	74
	0.74
	
	11
	367
	115
	1.15
	1
	2
	175

34
	0.34
	
	5
	192
	75
	0.75
	
	12
	0
	116
	1.16
	1
	2
	245

35
	0.35
	
	5
	262
	76
	0.76
	
	12
	70
	117
	1.17
	1
	2
	315

36
	0.36
	
	5
	332
	77
	0.77
	
	12
	140
	118
	1.18
	1
	2
	385

.37
	0.37
	
	5
	402
	78
	0.78
	
	12
	210
	119
	1.19
	1
	3
	17

38
	0.38
	
	6
	35
	79
	0.79
	
	12
	280
	120
	1.20
	1
	3
	87

39
	0.39
	
	6
	105
	80
	0.80
	
	12
	350
	121
	1.21
	1
	3
	157

40
	0.40
	
	6
	175
	81
	0.81
	
	12
	420
	122
	1.22
	1
	3
	227

41
	0.41
	
	6
	245
	82
	0.82
	
	13
	52
	123
	1.23
	1
	3
	297

I